Donner: 'Terminale sedatie' is geen euthanasie 

21 augustus 2003 - Openbaar Ministerie 

Het in slaap houden van een patiënt door het toedienen van medicijnen (terminale sedatie) is 
iets anders dan euthanasie. Dat heeft minister Donner (Justitie) mede namens het ministerie 
van VWS geantwoord op Kamervragen. 

Ook het stoppen met kunstmatig toedienen van voedsel en vocht wordt gezien als normaal 
medisch handelen. Door medicijnen toe te dienen, vermindert het bewustzijn van de patiënt: 
hij of zij is zich niet meer bewust van de omgeving en het lijden. 
Bij euthanasie gaat het om het toedienen van medicamenten op verzoek van de patiënt, 
waardoor deze binnen korte tijd komt te overlijden. Een arts die euthanasie pleegt, moet zich 
houden aan zorgvuldigheidseisen en moet bovendien een melding doen aan de 
toetsingscommissie euthanasie. Bij terminale sedatie wordt een behandeling gestopt of niet 
ingesteld, omdat behandeling medisch zinloos wordt geacht. 

Leden van de Tweede Kamer stelden de vragen na uitlatingen van de voorzitter van het 
college van procureurs-generaal De Wijkerslooth. Deze stelde dat terminale sedatie en het 
staken van toediening van voedsel en vocht in effect gelijk is aan euthanasie en daarom 
toetsbaar moet zijn. 
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